 Raport IGSU, dupa controlul in sectiile ATI: Sisteme electrice suprasolicitate, cu defectiuni sau improvizatii Ads Actualitate Politic Business Sport Life Show Login Arhiva Social spital Raport IGSU, dupa controlul in sectiile ATI: Sisteme electrice suprasolicitate, cu defectiuni sau improvizatii Luni, 14 Decembrie 2020, ora 11:23 1592 citiri Incendiul de la sectia ATI Piatra-Neamt, din data de 11 noiembrie, a scos in evidenta o serie de deficiente in functionearea sistemelor medicale din spitalele romanesti Ministerul Sanatatii a cerut controale, iar rezultatele arata imaginea dezastrului: au fost descoperite sisteme electrice suprasolicitate, cu defectiuni sau improvizatii Inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene/ Bucuresti -Ilfov au facut controale de specialitate la sectiile ATI din cadrul unitatilor sanitare de la nivelul zonei de competenta, alaturi de reprezentanti ai DSP si ISCIR Nereguli grave la sectiile ATI din spitale, peste 300 de unitati medicale nu au autorizatie la incendiu Raportul urmeaza sa fie transmis premierului Aspectele avute in vedere, premergator si pe timpul executarii controalelor, au vizat: - analizarea situatiei din punct de vedere al avizarii-autorizarii cladirilor in care se afla sectiile ATI; - modul de indeplinire a obligatiilor stabilite prin Legea nr 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, republicata, pentru conducatorul unitatii/administrator si a celorlalte atributii pe linia apararii impotriva incendiilor cuprinse in reglementarile specifice referitoare la organizarea apararii impotriva incendiilor la locul de munca, asigurarea evacuarii utilizatorilor in cazul producerii unei situatii de urgenta, a modului de actiune a personalului propriu in cazul producerii unui incendiu, precum si a instruirii salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta; Ads - functionarea si exploatarea instalatiilor de detectare, semnalizare, alarmare si stingere a incendiilor; - dotarea cu stingatoare de incendiu a sectiilor ATI, precum si modul de verificare a acestora, potrivit prevederilor legale; - verificarea documentelor care sa ateste functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor electrice si a instalatiilor si echipamentelor specifice activitatii din sectia ATI (substante anestezice inflamabile, butelii de oxigen, instalatii aferente statiilor de oxigen etc ) Zeci de amenzi pentru neregulile constatate Din 17 11 2020 si pana in prezent, echipele mixte de specialisti ai inspectoratelor pentru situatii de urgenta, DSP si/sau ISCIR au derulat 292 controale de prevenire la sectiile ATI din cadrul unitatilor sanitare existente la nivel national si au identificat 1 921 deficiente in domeniul apararii impotriva incendiilor, 138 dintre acestea fiind remediate pe timpul verificarilor Giulesti, Colectiv, Piatra Neamt Catastrofele din sanatate care dezvaluie un sistem medical bolnav Ads Pentru neconformitatile identificate in teren, personalul specializat a aplicat 1 493 sanctiuni contraventionale, dintre care 1 402 avertismente si 91 amenzi, in cuantum de 448 401 lei Sisteme electrice suprasolicitate, cu defectiuni sau improvizatii Principalele deficiente identificate din domeniul apararii impotriva incendiilor au constat in: - nefunctionarea, neasigurarea mentenantei instalatiilor de detectie, semnalizare si avertizare a incendiilor ori neasigurarea echiparii constructiilor cu astfel de sisteme de protectie la incendiu; - functionarea fara detinerea autorizatiei de securitate la incendiu; - lipsa dotarii, neasigurarea mentenantei ori nefunctionarea instalatiilor de hidranti interiori/exteriori de incendiu; - nedotarea sau neasigurarea verificarii mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor (stingatoare de incendiu); Radiografia unui sistem sanitar condus de interimari instalati politic "Daca spui ca finantarea nu iti acopera nevoile, atunci zbori din post si vine altcineva" Ads - neverificarea instalatiilor electrice cu personal atestat/autorizat, utilizarea instalalatiilor electrice cu defectiuni sau improvizatii ori suprasolicitarea acestora; - marcarea necorespunzatoare a cailor de evacuare sau lipsa instalatiilor de iluminat corespunzatoare, precum si neasigurarea conditiilor de evacuare in cazul producerii situatiilor de urgenta "La nivelul municipiului Bucuresti si judetului Ilfov actiunile de control sunt inca in desfasurare, avand in vedere numarul mare al unitatilor sanitare in care functioneaza sectii de terapie intensiva Ce inseamna ca un spital este autorizat privind securitatea la incendiu Din punct de vedere al avizarii-autorizarii privind securitatea la incendiu a unitatilor sanitare, la data de 16 11 2020, la nivel national, functionau 1 392 de cladiri ale unitatilor sanitare si private, cu paturi Din totalul acestora, 310 detin autorizatia de securitate la incendiu, iar 52 sunt autorizate partial Ads Incendiul de la Piatra Neamt Nelu Tataru, declaratie in premiera: "Usile saloanelor de la ATI erau incuiate" Totodata, 728 dintre cladirile unitatilor sanitare nu necesita obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu De asemenea, dintre cladirile care nu detin autorizatie (302), pentru 120 cladiri au fost eliberate avize de securitate la incendiu", a transmis IGSU In conformitate cu prevederile legale, autorizatia de securitate la incendiu certifica faptul ca o constructie respecta prevederile reglementarilor tehnice de proiectare Acest document confera persoanelor fizice sau juridice, detinatoare ale constructiilor, instalatiilor si ale altor amenajari, dreptul de a le edifica, de a le pune in functiune si de a le exploata din punctul de vedere al indeplinirii cerintei de securitate la incendiu Autorizatia trebuie solicitata dupa admiterea receptiei la terminarea lucrarilor si inainte de darea in functiune a cladirii Ads Obligatia solicitarii si obtinerii avizului si autorizatiei de securitate la incendiu revine investitorului, respectiv beneficiarului investitiei Avizul/autorizatia de securitate la incendiu trebuie obtinute atat pentru constructii existente, atunci cand se schimba functiunile unui spatiu si/sau se executa lucrari de modificare, cat si pentru constructii noi Pentru unitatile sanitare, aceasta obligatie a fost instituita incepand cu anul 1992 si subzista pana la acest moment Astfel, o cladire se poate afla in una din urmatoarele situatii: - detine autorizatie de securitate la incendiu; - functioneaza fara autorizatie de securitate la incendiu - in conditiile in care a fost edificata dupa anul 1992 sau a fost construita anterior acestui an si asupra ei s-au executat lucrari de modificare si/sau schimbare a destinatiei; - nu necesita autorizatie de securitate la incendiu intrucat nu s-a schimbat destinatia si/sau nu s-au executat lucrari de modificare; - autorizate partial - in sensul in care autorizatia a fost emisa pentru un etaj sau o sectie din interiorul cladirii Cronologia unei tragedii care continua: Dramele incredibile de la spitalul din Suceava, povestite de pacienti si personal medical Constructiile existente intra in procesul de avizare/autorizare doar in conditiile in care asupra lor se executa lucrari de modificare si/sau schimbare a destinatiei Principala problema a fondului construit existent este generata de exploatarea, chiar de zeci de ani pentru unele categorii de constructii, fara interventii de reabilitare a instalatiilor utilitare existente sau lucrari de modificare care sa vizeze imbunatatirea tuturor cerintelor de calitate fata de momentul edificarii lor Managerul demisionar al Spitalului Judetean Sibiu acuza presiuni politice pentru a demisiona: Nu m-am lasat influentata de constrangerile venite pe mai multe canale Manager de spital cu pacienti COVID-19: La ATI, am fost in situatii disperate, cand aveam toate paturile ocupate Facem un apel disperat catre corpul medicilor de familie Carmen Dorobat nu mai are voie sa fie managerul Spitalului de Boli Infectioase Iasi Precizarea judecatorilor care au condamnat-o pentru spaga Ads Scrie pe Ziare Com Citeste si: De ce nu-l va demite premierul Ciucă pe plagiatorul Florin Roman: ”Ar crea un precedent nedorit” Noul ministru al Inovării, Cercetării și Digitalizării, Florin Roman, a stârnit revolta opiniei publice după ce a ieșit la iveală că și-a plagiat lucrarea de disertație Premierul Ciucă Prin câte schimbări de guverne a trecut Raed Arafat Politicienii au încercat să scape de acesta dar sistemul pentru situații de urgență ”este construit să depindă de el” De șapte ani, doctorul Raed Arafat este șeful Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului de Interne însă de-a lungul timpului a fost ținta unor scandaluri legate de # controale ATI , # incendiu piatra neamt , # sisteme electrice defecte Ne puteți urmări și pe pagina noastră de Facebook sau pe Google News Sursa: Ziare com Comentarii medgidnicolai Click pentru a vedea sistemul de punctaj "> rank 5 toate se datoreaza lui lucovid si nelu tataru cel pe care liberalii au nesimtirea de a-l sustine in continuare pentru functia Vezi tot Tot-la-vale Click pentru a vedea sistemul de punctaj "> rank 5 Cocinele numite spitale continuă sa facă victime, cu complicitatea personalului criminal medical si tehnic Vezi tot Adauga comentariu Parteneri Ziare Com DigiSport ro Suma ametitoare pe care ar fi pariat-o Anamaria Prodan pe victoria lui Lewis Hamilton TelekomSport ro Un nou tun de ULTIMA ORA dat de FCSB Becali face SHOW total pe piata transferurilor si aduce unul dintre cei mai in forma jucatori din Liga I Adevarul ro Francezul stabilit in Romania care a realizat primul Logan electric: "Mi-am vandut apartamentul ca sa incep afacerea" Ads Top stiri din Actualitate Coronavirus România Prima zi cu mai puțin de 500 de cazuri în ultimele 4 luni Procurorii au început urmărirea penală in rem pentru purtare abuzivă în cazul copilului de 13 ani împuşcat din greşeală de un poliţist VIDEO Joe Biden a declarat stare de dezastru major în Kentucky după tornadele devastatoare VIDEO Șofer, prins băut la volan într-o mașină peticită și fără cauciucuri Cum a explicat bărbatul situația ciudată polițiștilor Un an de la inaugurarea trenului dintre București și Aeroportul Otopeni Ce a fost bun și ce probleme mai sunt de rezolvat Incident grav în Marea Baltică O navă daneză și una britanică s-au ciocnit Toate stirile din Actualitate Ads Ads Urmărește-ne pe: explozie cluj accident Bucuresti teste saliva Tulpina Omicron Viitorul Europei restrictii Loteria vaccinarii Marian Neacsu Laura Vicol Mihai Sora Sorin Grindeanu Nicolae Ciuca Dacian Ciolos Colin Powell Ludovic Orban Klaus Iohannis Liviu Dragnea Viorica Dancila Raluca Turcan Clotilde Armand Florin Citu Abonare breaking news Toggle Abonare la stiri din Actual Toggle Business Toggle Sport Toggle Life Toggle Dark mode Toggle Mareste fontul Comunitate Platforma pentru solutionarea litigiilor Sitemap Termeni si conditii Politica de confidentialitate Politica de cookie Setari confidentialitate Contact Urmareste-ne pe: Aboneaza-te la notificarile Ziare com: Breaking News Toggle Actual Toggle Business Toggle Sport Toggle Life Toggle Nu multumesc! Ok, ma abonez! Pentru a va abona la notificarile Ziare Com apasati butonul de sus Allow sau Permite &times; Orase selectate: Selecteaza si alte orase de mai jos Inchide Salveaza &times; Login Username: Parola: Mi-am uitat parola Creeaza cont &times; Reguli de votare 1 S-a mai votat de pe acest ip - La multe companii, la dispozitia angajatilor este pusa o singura adresa de ip Este posibil ca un coleg de-al dvs sa fi votat deja acest comentariu In aceste conditii, exista o solutie pentru a putea vota: va faceti un cont, deveniti membru al comunitatii Ziare com si votati, logat, orice comentariu doriti 2 Vreti sa votati propriul comentariu - Pentru o evaluare cat mai obiectiva a comentariilor, cei care posteaza nu-si pot vota propriul comentariu Inchide 